ο0νΕΒ ΒΟττΟΜ ΒΟΤΤΟΜ οονεβ 
!6νεχα2᾽ | 6): χ 22) ΓΩ 6 κ 22” 
------- 


ΗΑΝΟΙ Ε5. 
ὑπ ΧΙΘΥΑ΄ 


510Ε 
θύν χι 


| 


99 Χιθ | 9ΎΦΧ ιϑ!4" 


Φττινο ΡΙΑΝ ΕΟΒ ΡΙΥΝΟΟΡ ΡΑΗ͂Τ5 5ΗΟΜΙΝΟ 
ΑΟΤύΑι. ΡΙΜΕΝΦΙΟΝ5 ΑΙΙΟΝ ΓΟΗ 3ΑΝ ΚΕΠΕ5 ΟΝ. 
ΦΑΜΝ ΕΌΟΈ5. (ΟΝΕ ΗΙΝΕ ΒΟΟΥ ΕΒΟΜ 4' Χ 4' ΡΙΥΜΟΟΟ, Γυι]. ΦΗΡΕΡ.) 


ΑΙΤΕΗΝΑΤΕ ΌΙΜΕΝΦΙΟΝ5 ΕΟΒ ΑΝ 
Β-ΕΒΑΜΕ ὑΝΙΤ ΑΒΕ ΙΝ ΒΗΑΟΚΕΤΡ. 


ΜΑΤΕΒΙΑΙ5 [15Τ 

Ι0-ι0’-2"Χ6" ΡΙΝΕ ΟΒ ΓΙΒ 

ΦχΧΩΧϑ' Α-Α ΕΧΤΕΠΙΟΗ͂ ΡΟΥΝΟΟΌ 

δη Χα’ Χ 35’ ΡΙΝΕ ΟΒ ΕΒ 

'ΧὐΕΧ20" ΡΙΝΕ 0Β ΕΙ 

δε Χ δ Χ60" ΡΙΝΕ ΟΒ ΕΙ ΡιΕΤΕΟ 
ΡΕΡΤΗ5 ΕΟΒ μες δν τω δν ἨΝΕ. (ΦυΡΕΒ) 
εὐκι. οὐρεῃβ «ον 54 ΧΎΦΧΒΟ' ΡΙΝΕ ΟΒ ΕΙ 
ΤΗΒΕΕ -ΟΗΑΗΤΕΗ 5υΡΕΠ- 639 ΗΒ. 64 ΒΟΧ ΝΑΙ5 


ΦΗΑΙΙ.ΟΝ 3ΗΡΕΗ ελ 
ἷ-ο------- 


(Φε 


Α Τη 
48" ἲ 
ΗΙΝΕ 5ΤΑΝΟ 
ΒΕΝΕΡΡΙΒΙΕ 


ΒΟΤΤΟΜ 
ΒΟΑΡΟ 


ΝΟ 50Α1Ε 


ΡΕΡΤΗ ΟΕ ΕΡΑΜΕΣ ΤΟ ΕΙΤ: 6 ἜοΟΡΕΒΑΤΙΝΕ ΕΧΤΕΝΘΙΟΝ ΜΟΗ͂Κ ΙΝ. 

9ὐν ουρεῃ - οὖν ΕΠΑΜΕ Αοπίζυι τυΒΕ ΑΝΌ ΗΟΜΕ ΕΟΟΝΟΜΙΟ5 
69Η 5ΟΡΕΗ - 6) ΓΒΑΜΕ 
53 ΘΗΡΕΗ - 93 ΕΒΑΜΕ 


Απο 
ὑνιτεοβτατεφοεραπτωκντονασαισυιτυπάςσοφαπατιμαὶ 


ΒΕΕΗΙνΕ ΑΝΌ ΕΒΑΜΕ 
οπ. .ο] 6251 | 


ΒΑΒΕΌ ΟΝ:ΟΒΕΘΟΝ 5ΤΑΤΕ ὑΝΙΝ ΡΙΑΝ ΝΟ.8Ρ 116 
ῄ 


